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fW MFT if fawr <^3 BWT WRft ^ fain* f«B ** am*T M WT if r®T TtT I 

Separate paging If given to this Part In order that It may be filed 
u a separate compilation 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Heavy Industry) 

ORDER 

Nmv Delhi the 14 th December 1976 

8*0. 791 (E).~ In exercise of the pow< rs cor ft rn d hy section 3 of the Essential Ccn.n.oditit b 
A ct, 1955 (10 of 1955) the Central Govurm<rt hen hy nukes the follcwfrg older* rumely: 


I. Short title and Commencement. —fi't This ord’r msy be called the Mild Steel Tubes' 
(excluding seamless tubes & tubes according to APIspt ciflcatiors)(Qui lily Cor. trol)Oid<^r, 1976 

(2) It shall come into force on (Re comm ended date 1-4-1977). 

a. Definition,—In this order* unless the cor text otherwise requires : 


(a) 'Mild steel tubes* mean seam welded ircludjrg electric resource weldtd, screwed 
and socketed and plain and mild steel tubes. 

(2201) 
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(b ‘Specified standards* m“ans the following Indian standardspccifintionB as am-Hded/ 
revised from time to time: 

S.No 

IS: No. 

Title 

I. 

1239 (Part 1)—1973: 

Mild steel tubes and tubulars. 

2 , 

1161—196S 

Steel Tubes for structural purposes 
(Second revision). 

3 - 

2039—1964 

Steel tubes f ar bicycle and allied purpose** 

4 . 

3074—1965 

Steel tubes for automative purposes. 

5 

3539—1966 

Electrically welded steel pipes for water, 
gas and sewage (200 mm to 2000mm 
nominal diameter). 

6. 

3601—1966 

Steel tubes for mechanical and general 
engineering purposes. 

7 . 

4270—1967 

Steel tubeB used, for water wells. 


3 , Prohibition of manufacture sale etc. of Mild Steel Tube* which are not of the 
apoclfled standard.. —.No person shall himself or by any person on his behalf manufacture 
or store lor sale 3 sell or distribute any mild steel tubes which do not conform to the specified 
standard and which do not bear the ISI Certification Mark*. Provided that nothing in this order 
shall apply in relation to the export of mild steel tubes which do not conform to the specified 
standard but conform to any specifications required by the foreign buyer. 

[No. F. 7 ( 3 )/ 7 i-EIMJ 

HA.RI BHUSHAN* 
Adviser and Ex-Offliciojr. Secy- 


(HUHtflT fawPT) 




qf 14 1976 

79 i[w).—1955 (i 955 Tr lo^arcr 3 

'tffaci’ft tt sriflro TT?r Jr RTr Tcfr :— 

1. nro qh ht^.—( i)w irrb! tt ?rr-R ?tot wt« 

(3ft? q; *fV wrf faff?iff %^:rr Tft syff ti w-rtfsM Ttfr 5^) 

fTT?^) WT^H, 1976 ?! I 

(2) (fiw arfrerTt*?,• oTKiq 1-4-1977 tO 

«rt ^riTTirr 1 






WT H—rf. 3(ii) 


qmr qrr 3rcnw>r 
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2. .—utr «r«n* if, ci”h' f* <rc«r if ajftjn a gr,— 

(*) '*** %-mzTp’ % 5 ff*m | sft? SF^.farc* *r?aih fait. srPa-dw 
tfcsa wt 5N 5ff srtT q Ft r* am ttr% «t * qitt X qra ^ ajj*; 


(«) 'f^ntf^^’^^it-Kitif'Tttrmffitfa'a/^ftfiiTtfm^rFrftr^ nT?7fta 
qrr* faff?# wfw3a 11 


m fo 

writs «• 


1. 

1239 («rnr i)- 

-1 9T 3 RTR fr.1 £ wY* afa KPFK | 

2- 

1161—1968 

JTC^TSflT flttjtff % fatt'TTa % feftR 'jqfofiT 

H* i ] 

3* 

20 39—1904 

JTT^lFFf 4fk R^T3 flftflsff % fat **RTR ^ J^lf 1 

4. 

3074—1965 

prqTfaa msff % sTTtspff % fat x -tra % \ 

5. 

3589—1966 

'TUft, *iff q^t % fat (200 fqo qfofr 

2000 fqo tfto % qrqqt^ ®ttq) ^ ^fan 

X* rra mtq-1 

6* 

3601—1966 

nrfanr 5ftT qrqr?q ?^tfaq^t JTTtirqT % fat f*TRT 

1 

7. 

4270—1967 

qr-ft % jTff 4 fat qffir it nfa qfa ^TTa % » 


3 . «ft qnw f?« ?Tf fafirflre mw ?r^ f, fafruH, fanar, mf* *t 

«ft *Tpfa m( wq’t fafa cT fntfi mt *Ti%a jm ^ft fF?£f ^ ^nq % 
«^*ff qrt aft fafafire qrt^F % ffT^T q#f f ?ftr faq 7 ?: mf ^ t *rr£ strtir fa^y Rtfr ^ 
q fft faf-cfaa mfar q fwt % fat ^ '(tim; Si Tg m fly, a ^t rt faaffa ^rr r 

'Tt^?tt tfr« f>§ -*ft jfi rfa mr ^Tra % ^jjft% fmtfn I: mms 5 mirmff jjtift ift 

flfofyfoziinv %'flq^T'Tft t f^f^m^iTarcrw^feirifF^$ a^t $ i 

[ff« OT* 7(3)/71-fo?ITfo^a] 

eft ■Jjmr, 

^TjTRT^ t/f *f£t 3 qfa^,' R^T I 

*rft TtmtnF, vmr otpftt yp rn nq , fmet rt«, ^ bttt *vt 
itmtit Wtft, ^ttt irFtiW 1976 
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